जिल्हा रुग्णालय,बीड येथील वर्ग ३ व ४ 
निवासस्थानाची दुरुस्ती बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु २०२२/ प्र.क्र.१९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


तारीख : २५ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-६ 
/जिरुबीडनिवादुरुस्ती/९८-९९/१८, दि.०४.०१.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय बीड येथील वर्ग ३ व ४ निवासस्थानाची दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां. विभाग, बीड यांनी तयार केले असून ते सन २०२१-२२ च्या दरसूचिवर आधारित ३ 
अंदाजपत्रकाचे एकुण रु.३०,५२,०३०/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये, जिल्हा रुग्णालय बीड येथील वर्ग ३ व ४ निवासस्थानाची दुरुस्ती करिता 
सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे बांधकामाचे रु. ३०,५२,०३०/- इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
2. उपरोक्‍त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
४ कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी 
एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु-२०२२/ प्र.क्र.१९/ आरोग्य-४ 


६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे 
शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप 
संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. 

९) नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन बाधकाम हाती 
घेण्यासाठी निधी उपलबध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च “मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय सहाय),११०-रुग्णालये व दवाखाने, (१) (अ) - 
पंचवार्षिक योजना अंतर्गत - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१८/इमा-२, 
दि.२०.०६.२०१८ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या झा.नि. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५२१७२९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 
NIVARTTI 
KENDRE 


दी. नि. केंद्रे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु-२०२२/ प्र.क्र.१९/ आरोग्य-४ 


. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (लातूर मंडळ), लातूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड. 

९. 


महालेखापाल,(लेखा व लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


१०. वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 


११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Ae fer -'3' »/३ ee 
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Name of Work 


Repairs to Govt. Residential Quarter for Staff of Civil Hospital at Bashirganj @ Beed [Building -A] Tq. Beed (Under 
M.O.W.) 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Item 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


Cost Rs. 


Component 
Wise 


Total 


(A) 


ESSENTIAL ITEMS (Component) [_____| 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


wo 


; 
So 
o 


fl 


asement 
tilt Floor 


Ew Ground Floor (Including Plinth Protection) Raa 


(४) 


६ 


> 
3 
I= | 


1st Floor | 0.00 

2nd Floor [900] [0.00 
3rd Floor Sqm 

4th Floor | 0.00 

5th Floor m | 0.00 


Permination Shed 
Waiting Shed 
Watchman Cabin 


४ 
Q 
3 


° 

2 

ठ 
a 
ळ 
— 
> 
ae 
el 
2 
S 
\ \ 


Total B.U.A. = 
b) Fuel Gas Pipline 


a 
saat 


Sub Total (a) 881445.00 


c) Bio Digester 
d) Rain/ Roof Water Harvesting 


ae 
0 
0.) 
) Solar Roof Top (MOU to be executed) ¢ | | 
|? | 
[____| 
जिला 


0.00 


0 
0 0.00 


0.00 
0.00 


r=) 


Ramp for Handicaps 
) Furniture 80% of Area 


gg 


त 
£> 
can) 
S 


Sub Total (b+c+d+e+f+g) 
5% of (a) 5% Sub Total (2) 


| 


ater Supply & Sanitary Works 


lectrification 


; 
m7 


ore) 
Tore) 
Electrical Equipment eri eee 


ire Fighting Arrangements etc. 


Sub Total (3) 


aes beat Sub Total (A) 881445.00 , 
iscellaneous Items NaS ees 


i) Compound Wall & Gate 10000 
intemal Roads 
iii) Development of Ground aie Ps 


7 


0.00 
0.00 


RA 2000. 5 = lz 
>“. 2: 3/5 व 
Ds el Sle x) 
DRIED x sy 2 
2120 22 A 
8150 5338) 315 
3७ 2 x 2 
=a ण 0111 
5 =. aC 
aq 5 oe 
O} 2/2] B foe 
— or 
a 5| टर. 
W a) 8 
> fr} 
ट्र ल. 8 
A is) 
व { 
2 y 
a = | 
४”) o| £. 
निर 
७| ४ 
5 
a. 
W 
ra 
~ 
< 
oO 
< 


‘ey 
Vas 
g 
o 
5 
we 


Estimate 
ae anes Rs, 
ial | 
[000 | [001 
ing Paving Block and Other Works ‘a Pees 0.00 


Sub Total (B) = (1+2+3+B 


~~ 


ळं 
a 
w/o 
Blo 
ale 
3 


| [Sub Total (BY) to (होळ 
ee Sears) 


Sr. No. 


(९) 


— 
>“ 


| (D) | 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 


(Sqmt/Meter/ Lump sum 


Cost Rs. 


Component Total 
Wise 
i) Underground Water tank for R/W Cum 
Harvesting (Cum) 
ii) Water Main Storage and pump house, LS. 
bore well 


ili) Air Conditioning i a या) 
tite «800 J 
Cs प््णणाण१ण्प्ळाण 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, LS. 
Generator 
| 


i) Green Building 1 कळकळ A 00 
छिव्का शणणगफफ्किकाणासि्णाणाणणिफ्ळिळर 
iv) Price Escalation ieee ee 
iv) Insurance Charge कळकळ [0% _| | ara 00 
ae Fs cn See क्तता 
Pra at rect PCY = ACAD . 
Sub- Di fice Engineer, Or Executive Engineer, 
P.W.Sub-|Division, Beed P.W. Division, Beed 
~ 
phe aera. sand 
en ee 437 र mig ney. igh t 9०५ 
gf nights ७८० 
१ undotd आ allel 
£८ US 
रू (We : १ ऱ्य ii j 
@. tn. O.beed. ’ 


Superintending Enginees, 


>” १9 Public Works Circle, Osmane bad 


pis"! (. द. 


Chief Engineer ' 
PVE. Region, Aurangabad, 


HIBS Bt > 


Name of Work 


Repairs to Class-IV Residential Quarter of Civil Hospital @ Beed Tq. Beed [Wing A & B] 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Item Cost Rs. 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
etc.) 
Wise 

cy a एनयहाट नक लका 
ee कवक विककीकर 
Sat Flor OC ब्करर्‍0७ 
| Ground Floor (Including Plinth Protection) किंग ae 
[ister 1ळळ ees 
[Pend Foor LC 
[ied Foor a 
ath Foo ळर 9.00 [ “sem [i 
[Bik Foor [000 [000 [sam [0 
[—FPerminaton Shed a 
ae आण [ | 000 
[watchman Cabin 1 ७ळ i CC 
iN TRE eaene rman, मनन लिमिलमाततहीयी 
rr आळा आळवत आमल 
[oy Feel Gas Pipne i की 
Po Bio Digester 0S 4 
| त) Rain/ Roof Water Harvesting 650 हवा [| 
झाकला 0700000 [Ose fm 
- Ji Ramp for Handicaps अण OC 

fae g) Furniture 80% of Area fo | 35000 [ Sqm [| f 0.00 
a a SECC), 
[2 [Water Supply & SanitaryWorks | | S% OF (१) [| 0.00 
ae ST eT RE TEES 
a ळकर 00७ 
a a ON ळ्नक्षा॥ 0000 
[ieee Equipment’ ts Pio 
[Fie Fighting Arrangements et Eee es 
sees [sab Tot oy [0.00 
ea oan 

(B) _|Miscellaneous Items जिळ || 


i) Compound Wall & Gate 10000 

ii) Internal Roads 5500 

iii) Development of Ground ae 
Estimate 


| 0.00 .00 
0.00 
0.00 


slols 
8188 


iv) Parking 
४) Retaining Wall 


vi) Land Scaping 


f= 0.00 .00 


vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 20000 0.00 
viii) C.C. Drains and C.D. Works 5000 Rgm 0.00 


; 0.00 .00 

0.00 

0.00 

; 0.00 00 
877476.00 


ix) Plinth Protection 3000 
x) Dismantling Old Structure 1000 


xi) Kerbing Paving Block and Other Works 0.00 
Sub Total (B)(i) to (B)(xi 


Sub Total (B) = (1+2+3+B 


~— 


= 


| 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 


Cost Rs. 


Component Total 
Wise 


— 
Easel 


Particulars of Item 


[(C) _|OPTIONAL ITEMS शिश 
i) Underground Water tank for R/W 
Harvesting (Cum) 
ii) Water Main Storage and pump house, 
bore well 


iii) Air Conditioning 
v) External Toilets 


ae | 
0.00 | 
eel 000 | 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, 
a bad 
फिका on 
eae a 
== कान 
eae 


vii) C.C.T.V. 0.00 
PROVISIONS 


1 कळकतत्त 
1111व्तकनन्तकर नट 
वर aa त 


रळ 
a () 


[f'Contingencies SSS 
[fi Green Building SSS 
-facsr 
[fin Price Balaton SSCS 
[Fin यया CS 
=a eta. 
em od 
emai Eo 


Is 
Sub- Di ण 
Oe’ ivision, Beed 
a Technicaliy Ans रली 
FOr RS, f+ ------- ] O22 € € ae 9 क्मता साता rar) 
Ioward . TROJAN manent me Hheveare 
. are hundsed . तै Seven ee y - 
‘, 
4 
uplor trending Engineer ee 
॥>” क. 0७८७७००. 
क ite Work Circle, 
Civil Surgeoti af si 
District Hospital. Beed. 
A 
Aan, Q 
ee 


Chief Engineer 
9.७. Region, Aurangabad. 


7 REG! BB Pe प 


Name of Work 


Repairs to Class-IV Residential Quarter of Civil Hospital @ Beed Tq. Beed [Wing C] 


RECAPITULATION SHEET 


AHLS Sooo 0 णा 


we 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
etc.) 


Particulars of Item 


ESSENTIAL ITEMS (Component) | 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) eee Eee Gees SORE 
150] 


bull 
a ae 
tiga काता 
a वना 6s acai aEAE! 
ST a ZC 
wane | यी Sem | 
[ae ee 
— ie 2. सयीच 
—jpraiGetipine i Pe 
काळ Rain? Roof Water Harvesting es a | "७_ | 
——$§JeterRonf Top OUTe becca [गर ० [४ क्षा 
ea A > कण 
ST ae [ण्या 
| eee मी 
aa 5% | SubTotal @) | 

3 


|_|} sera] anf [oe Fo 
Flectvical Equipment aw wena es ae 
eee oe तामावत मह... हा 

00] 


| 


Miscellaneous Items 
i) Compound Wall & Gate | 0.00 _| 


Se a हि कली... आडे ह... डलालालाधाडीी 
ae ह. लाळ... काळ... त मलाह ाडली 
a ee ल जा ee ee 


Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. 
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